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ORGANIZATION ANNOUNCEMENT 


May 27. 1987 


Classification: Finance 


Subject: General Accounting Clerk 


Effective May 26, 1987, Ms. Barbara Parker joined Locke 
Insulators, Inc. She has been assigned duties as General 
Accounting Clerk reporting to Ms. Ruby Harding, Manager- 
General Accounting. 


2m Ms. Parker was previously employed by First National : 
Bank of Maryland where she had several years experience in^. 
various clerical positions. 


We welcome Barbara to Locke Insulators, Inc. and wish 
her much success and happiness in her new position. 


J.6. McClelloam 
Manager-Aadministration 


JGMcC/bg 


Distribution? Salaried Employees | 
Bulletin Boards (remove June 26, 1987) 


Mer 77ا‎ 


وان NEEM LEE‏ جن 


۴۱671 


07 


acr ner N OP p‏ سپېجنه چو چم 


t 


tá 


الط تج شوپ cars‏ 


s. 


BA 


de 


